Comissão Estadual de Arbitragem de Futebol - CEAF 


Jogo: 101 / 2024 


SAO PAULO 
Campeonato: Copa Paulista - Profissional / 2024 Rodada: 10 
Jogo: Votuporanguense X Grêmio Prudente 
Data: 17/08/2024 Horário: |15:00 | Estádio: | Arena Dr. Plínio Marin / Votuporanga 
Arbitragem 
Arbitro: Rodrigo Fernandes Junior 


Arbitro Assistente 1: 


Enderson Emanoel Turbiani da Silva 


ASSINATURA DIGITAL VÁLIDA 


Arbitro Assistente 2: 


Matheus Guilherme Biselli da Cruz 


ASSINATURA DIGITAL VÁLIDA 


Quarto Arbitro: 


Clayton de Oliveira Dutra 


ASSINATURA DIGITAL VÁLIDA 


Cronologia 
Entrada do mandante: | 14:50 Atraso: | Não Houve Entrada do mandante: | 16:02 Atraso: | Não Houve 
Entrada do visitante: | 14:50 Atraso: | Não Houve Entrada do visitante: | 16:02 Atraso: | Não Houve 
Início 1º Tempo: | 15:00 Atraso: | Não Houve Início 2º Tempo: | 16:04 Atraso: | Não Houve 
Término 1º Tempo: | 15:49 Acréscimo: | 4 min Término 2º Tempo: | 16:49 Acréscimo: | O min 


Resultado do 1º Tempo: 2 X 0 


Resultado Final: 4 X 0 


Votuporanguense 


Nome Completo do Jogador 


Relação de Jogadores 


| T/R PA 


Grêmio Prudente 


Nome Completo do Jogador 


| T/R P/A Registro 


1 João Paulo Borges Sales T 563275/24 Arthur Silveira T 538603/24 
2 | Luiz Felipe Santos da Cruz T P | 563322/24 Rafael dos Santos Bezerra T P | 486098/22 
3 | Carlos Eduardo Silva Amorim T P | 566177/24 José Welinton Silva de Andrade T P | 564030/24 
4 | Leonardo Paraiso de Almeida T P | 562389/24 Matheus Monteiro Martins T P | 566371/24 
5 | Jonatas Barbosa Rodrigues T P | 562616/24 Leonardo Biazini Ferreira Leite T A | 473911/22 
6 | Reinaldo Junio Guimarães Rodrigue T P | 563300/24 Wallace Lucas de Souza Pinto T P | 541706/24 
7. | Vinicius Henrique Baracioli Macie T P | 537784/24 Matheus Moreira dos Reis T P | 560271/24 
8 | Frank Henrique Pena de Oliveira T P | 537794/24 Anderson de Brito T P | 561225/24 
9 | Gabriel da Silva Moyses T P | 562543/24 Caio Cesar Custodio T P | 570328/24 
10 | Renato Escobar Baruffi T P | 563303/24 Matheus de Souza Marcondele T P | 563508/24 
11 | Wendel Rosas Nogueira Junior T P | 569287/24 Kadu Ribeiro Durval T P | 564905/24 
12 | Gabriel Barbato da Silva R P | 562394/24 Marco Antonio Martins de Oliveira R A | 507378/23 
13 | Guilherme Augusto Vitor Martins R P | 563273/24 Gabriel Henrique Aguiar Mazerochi R P | 526232/23 
14 | Caio Callyman Muniz de Sousa Cane R P | 563316/24 Raphael Henrique Carnelos Silva R | A | 47149722 
15 | Gabriel Barbosa Rapchan R P | 562387/24 | | 27 | lury Edmundo da Silva Pinheiro R P | 535625/23 
16 | Igor Henrique Pimenta da Silva R P | 563324/24 | | 28 | Jose Vitor Leal Silva Ferreira R P | 545818/24 
17 | Luiz Fernando Venâncio R P | 562392/24 || 35 | Francisco Jose Freire de Freitas R P | 542211/24 
18 | John Adams Egito da Silva R P | 563312/24 | | 67 | Lucas Gonçalves de Paula R P | 547425/24 
20 | Hugo Costa Saramella de Oliveira R P | 565542/24 

21 | Izaque Lucas Cruz Alves Ribeiro R | A | 548293/24 

22 | João Victor Marengone Altizani R P | 563279/24 

23 | Fábio José de Souza R P | 472840/22 

T = Titular | R = Reserva | P = Profissional | A = Amador 
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Técnico 


Votuporanguense 


Rogerio Correa de Oliveira 


Comissão Técnica 


Técnico 


Grêmio Prudente 


Luis Henrique dos Santos Dalben 


Auxiliar Técnico 


Jean Francisco Rodrigues 


Auxiliar Técnico 


Rennan Vaz 


Médico 


Massagista Pedro Basso 


Flávio Augusto Pastore 


Médico 


Massagista 


Breno Luis Erbella Casari 


Fidelis de Souza Escobar Junior 


Preparador Físico 


Diogo Augusto Oliveira Fernandes 


Preparador Físico 


Guilherme de Carvalho Melhado 


Treinador de goleiro 


Vhenycius Aparecido dos Santos Zarp... 


Treinador de goleiro 


Nilson Gaspar 


Substituições 


Equipe 


Entrou 


Tempo 


1T/2T 


Votuporanguense 3 | Carlos Eduardo Silva Amorim 13 | Guilherme Augusto Vitor Mart... 70:00 2m 
Votuporanguense 8 | Frank Henrique Pena de Olive... 16 | Igor Henrique Pimenta da Sil... 70:00 2T 
Votuporanguense 7 | Vinicius Henrique Baracioli.... 17 | Luiz Fernando Venâncio 70:00 2T 
Votuporanguense 10 | Renato Escobar Baruffi 18 | John Adams Egito da Silva 70:00 2T 
Votuporanguense 9 | Gabriel da Silva Moyses 20 | Hugo Costa Saramella de Oliv... 77:00 2T 
Grêmio Prudente 11 | Matheus Monteiro Martins 67 | Lucas Gonçalves de Paula - INT 
Grêmio Prudente 7 | José Welinton Silva de Andra... 35 | Francisco Jose Freire de Fre... - INT 
Grêmio Prudente 17 | Leonardo Biazini Ferreira Le... 27 | lury Edmundo da Silva Pinhei... 63:00 2T 
Grêmio Prudente 21 | Wallace Lucas de Souza Pinto 16 | Raphael Henrique Carnelos Si... 63:00 2T 
Grêmio Prudente 35 | Francisco Jose Freire de Fre... 28 | Jose Vitor Leal Silva Ferrei... 73:00 2T 


Equipe 


Gols 
Nome do Jogador 


Tipo 


Tempo 


Votuporanguense 7 | Vinicius Henrique Baracioli Maciel - (Vinicius) NR 42:00 1T 
Votuporanguense 9 | Gabriel da Silva Moyses - (Gabriel) NR +2 1T 
Votuporanguense 8 | Frank Henrique Pena de Oliveira - (Frank) NR 69:00 2T 
Votuporanguense 9 | Gabriel da Silva Moyses - (Gabriel) NR 72:00 2T 
NR = Normal | PN = Pênalti | CT = Contra | FT = Falta 
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Advertências 


Tempo 1T/2T 
Votuporanguense 2 | Luiz Felipe Santos da Cruz 51:00 27 


Motivo:Ação temerária 


Motivo:Ação temerária 


Grêmio Prudente 67 | Lucas Gonçalves de Paula 65:00 2T | 


AJ = Antes do Jogo | INT = Intervalo | PJ = Pós jogo 


Expulsões 
NÃO HOUVE EXPULSÕES 
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Motivo de atraso no início e/ou reinício, e de acréscimos 


Acréscimos devido à parada para hidratação no primeiro tempo, substituições e atendimentos médicos. 


Ocorrências / Observações 


Médico da ambulância: Bruno Neder Figueira da Costa - CRM:223202/SP 
Bolas novas e do modelo definido para a competição? SIM 
Informo que foi respeitado 1 minuto de silêncio em homenagem póstuma ao falecimento do Sr. Silvio Santos. 


Relatório do Assistente 
NADA A RELATAR. 


Observações Eventuais 
NADA HOUVE DE ANORMAL. 
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